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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्थाकी पाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रवाना सके 
Separato Paglag is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 
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पेट्रोलियम और रमायन मंत्रालय 
( पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैम विभाग ) 


( ख ) "विनिर्दिष्ट मानक " से निम्नलिखित भारतीय मानक विनिदेश 

अभिप्रेत हैं : - - 
- - - - 
क्रम सं . आई . एस . मं . 

शीर्षक 


प्रावेश 


नई दिल्ली , 12 जुलाई, 1990 
सा . का . नि . 699 ( म ) - केन्द्रीय सरकार मावश्यक वस्तु अधिनियम , 
1955 ( 1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रवन शक्तियो का प्रयोग करते 
ए, निम्नलिखित आदश जो है , अर्थात् :-- - 

1. ( 1 ) इस आदेश का मक्षिप्त नाम दाबहोन स्टोव ( क्वालिटी 
नियंत्रण ) मावेश, 1990 है । 

( 2) इस का विस्तार संपूर्ण भारत पर है । 
( 3 ) यह 1 फरवरी, 1991 को प्रवृत्त होगा । 

2. परिभाषा : इस प्रावेश में , जब तक कि मंदर्भ में अन्यथा अपेक्षित 
न हो . -- 
( क ) " दाबहीन स्टोव " मे घरेलू और वाणिज्यिक उपयोग के लिए 

पाशयित ज्यालक माधिन्न , जो वायुमंडलीय दाब पर मिट्टी के 
नेल मे जलने हों , अभिप्रेत हैं । 


1. आई . एस . 2980- - 1979 दायहीन स्टोव के लिए विनिवेश 

- - - -- - 
3. कोई भी व्यक्ति ऐमा कोई दाबहीन स्टोव , जो इस आदेश के अधीन 
विनिदेश के प्रमुम्प न हो , न तो स्वयं बनाएगा न उनका विक्रय के लिए 
भंडार रखेगा , न उनका विक्रय करेगा और न ही उनका वितरण करेगा 
और न ही किसी अन्य व्यक्ति से ऐमा करवाएगा और यह कि उस पर 
आई . एस , आई . प्रमाणीकरण विल लगा होगा परन्तु इस आदेश की 
कोई भी बात ऐसे दाबहीन स्टोषों के निर्यात के संबंध में लागू नहीं होगी 

ओ विनिर्दिष्ट मान के अनुरूप नहीं है परन्तु विदेशी ऋताभों और निर्यात 
( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) 
द्वारा अपेक्षित किमी विनिदेश के अनुरूप है । 

4. मानकच्यात या दोषपूर्ण स्टोष या कराने माल के मंबटफ जो 
उपर्युक्त मानक, जिसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट उमीय दक्षता भी है, के अनुरूप 
नही है उन्हें इस प्रकार विरूपित कर दिया जाएगा कि उनका उपयोग न 
हो सके और उनका म्प के रूप में व्ययन किया जाएगा । 
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[PART II SFC. 3 (i)] 
- - - - - - - - - - - 
5 . TET, Firefr it H orfitto ( 1 ) milf oft 

(b ) Specified Standard means the following 
अधिकाग जो पग्निम निरीक्षक मेनिम का न7 ! नम नेन्द्रीय 

Indian Standard Specifications: 
सरकार या हाय मरकार में : निमित्त प्राधिन गि म पाग 
के अनप: तन को निश्चित गर्ने बी दाट म या पवना यः गान Sl. No. IS : No . Title 
$ 77 977 fi 34 211 . 7 TI TI 7:17. Tata Tic To ffiri ; 

1 . [S : 2980 - 1979 Specification for non -pressure 
411 37777777 791 

stove . 
) for T FT i - fl #f779 TT TITTATT IF Tão FJ TTT 2017 

- -- - - - 
347 , o Tror FATF91 af 3fi14 , Dir fariii 3 . No person shall be himself or by any perso11 ( 1) 
EVA for a F ri fi: ; tot 5771 S-T F 375 :17 his behall manufacture or store for sale , sell or dis 
Higit PEUT FTPIT 7. 1721MA 2111 , 

tributo any non -pressure stove which does not con 

form to specification under this order and that it 
1 ) F # - TT- TT JT -- it ATV TA TETT # 7 + F would be with ISI Certification Mark , provided that 
अभिग्रहीत कर मकंगा जिनकी बाबत अधिकारी की पान 

nothing in this order shall apply in relation to export 
करने का परार :; कि उनका उपयोग म ग्राः ॥ वं of non -pressure stoves which do not conform lo the 
प्रधान पंकिपा गया है या किया जा छा है या फिया जान 

Specificd standard but confofm to any specification 
4141 + ; 

required by the foreign buyers and by the f- xport 
25 felf , 1973 ( 197.3 FT 2) FFATI 17 

(Quality Control and Inspection ) Act, 1963 ( 22 of 
मभिरहा में मयधित धारा 1 ) के उपबंध . जहां तक मामय हो , इग 1963) . 
भावेश के अधीन की बाली र ।। । प्रर आ ग्रहण को लागू होग । 

4 . The sub -standard or defective stoves or raw 
17." HT -33012/6/84-f57 /tiran ] material components which do not conform to the 
HT17 ITOY OTTE , T97 FT 

aforesaid standard including the thermal efficiency 
Specified shall be deformed beyond use and disposed 

of as scrap . 
MINISTRY OF PETRCLLUN & CHEMICALS 

5. Power of entry, search and seizurc : (1 ) Any 
(Deptt. of Petroleum & Natural Gas ) 

Ollicer not below the link of an Inspector of Police , 

authorised in this behalf by the Central Government 
ORDER 

or a State Government may, with a vivy to securing 
New Delhi, the 12th July, 1990 

compliance with this Order or to sfying himself 

that this Crder or any order made thereunder has 
G . S. R . 699( E ). - in Xercise of the poers confr been complied with , 
ed by Section 3 of the Essential Conmodit Act, 
1955 (10 of 1955 ), the Central Government hereby 

( a ) enter and search any place , premises or fuc 
makes the following order , namely : - 

tory which the officer has reason to believe , 
has been , or is being or is about to be, used 

for the contravention of this Order ; 
1. ( 1) This order may be called Non -pressure Stove 
(Quality Control) : rder, 1990 . 

(b ) seize stocks of non - pressure sioves , T & W 

material or components which the flicer 
(2 ) It extends to the whole of India . 

!125 recson to telieve hes heen ( r is beira , 
( 3 ) It shall come into force on Ist February , 

or is about to be used in contraventior af 
1991. 

this order, 

(2 ) The provisions of Section 109 or the Code 
2 . Definitions: In this order , unless the context other 

of Crimin :11 Procedure, 1973 (2 of 1974 ) relat 
wise requires : 

ing to search and seizure shall , as far as may 

be, apply to searches and seizures under this 
(a ) Non -pressure Stoves mean burning app 

Order. 
liances intended for domestic and commer 
cial lic, burning kerusene oil at atmospheric 

[ File No. Q - 330 : 2/6 /84- Dist/CC ] 
pressure . 

S .R . SHAH , Jt. Secy . 
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